: 


SOHN ANIIN SCHNURSCHALTER 


für Gleich- und Wechselstrom 
DBP 


formschön bei bester Qualität 


Stufenschalter 0-1-2-3-0 En 
in leichter Ausführung (1 Amp./250 Volt) 
in schwerer Ausführung (2 Amp./250 Volt) 


Ausschalter 0-1-0 (Dff - On - Off) 
2 polig (4 Amp./250 Volt) 


Spezialschalter 0-1 -2 
2 polig (2 Amp./250 Volt) 


Spezialschalter 0-2 -1 
2 polig (2 Amp./250 Volt) 





LOHMANN & WELSCHEHDOLDK.G. 
5892 MEINERZHAGEN (WESTF) 
Postfach 127 . Telefon 2251/2252 . Telex 08-26218 


Ichnur-WRegelschalter 


für Heizkissen - Wärmedecken - Bettwärmer 
medizinische Wärmebandogen - Fußmatten 
Aquarien-Beheizungen - Lötkolben - Brut- Apparate 
Labor-Heizgeräte und viele andere Zwecke 


Durch D.B. Patent geschützte Konstruktion 
Betriebssicherer Schaltmechanismus - Sichere Strom- 
übertragung durch Bronce - Kontaktfedern - Sicherer 
Berührungsschutz - Weitgehende Staubsicherheit 
3 Bequemer Leitungsanschluß -. Markante, fühlbare 
Schriftzeichen - Gefällig und elegant in der Form- 
gebung - Bei höchster Qualität erstaunlich billig 


Katalog Nr. 2000 1 Amp,250 Volt (0-1-2-3-0) 


DBP 2 polig, doppelte Nullstellung, zwangsläufige Zug- 

entlastung. Lieferbar in braun und weiß. 

Prüfzeichen von Deutschland, Schweden, Finnland. 
Österreich 


Schaltungsschemen s. Rückseite 








Katalog Nr.2100 2 Ampy250 Volt (0-1-2-3-0) 





DBP 2 polig, doppelte Nullstellung, beiderseitige Zugent- 
lastungsschellen. Lieferbar in braun und weiß. 
Prüfzeichen in braun: Deutschland, England,Schweden, 
Dänemark, Finnland, Schweiz. 
Prüfzeicheninweiß: wie oben, jedoch ohne Schweiz. 





Schaltungsschemen s. Rückseite 


Katalog Nr. 2500 4 Amp/250 Volt (D-1-0) 


DBP 


2 polig, doppelte Nullstellung, 

für England mit Beschriftung "Off" -"On” - "Off" 
Lieferbar in braun und weiß. 

Prüfzeichen für Deutschland, England, Schweden, 
Finnland, Dänemark, Österreich 





Katalog Nr. 2500E 4 Amp/250 Volt (0-1-0) 





DBP 

2 polig, wie vor, jedoch mit zusätzlicher Erdleiter- 
klemme. Lieferbar in braun und weiß. 
Prüfzeichen für Finnland. 





Katalog Nr. 2600 2 Amp/250 Volt (D-1-2) 





DBP 

Spezialstufenschalter für Geräte, 2polig, 
mit beiderseitigen Zugentlastungsschellen. 
Lieferbar in braun und weiß. 

Prüfzeichen für Deutschland, Dänemark. 





Katalog Nr. 2700 2 Amp/250 Volt (D-2-1) 





DBP 


Spezialstufenschalter für Geräte, 2polig, 
mit beiderseitigen Zugentlastungsschellen. 
Lieferbar in braun und weiß. 

. Prüfzeichen für Deutschland, Dänemark. 






Schaltungs-Schemen 
für Heizkissenschalter 2000 und 2100 


Schaltung: A 


für normale Serien-Parallelschaltung 
(Serie-Einzel-Parallel) 


Schaltung: B 


für Sicherheits-Schaltung mit Regler 
und Begrenzer 


Schaltung: C 


Spezial- Gruppenschaltung mit 
3 Reglern 














Schaltung: D 


Spezialschaltung für 2 Heizelemente 
(Einzel-Einzel-Parallel) 


Schaltung: E 


Spezialschaltung für 3 Heizelemente 
(Einzel-2 Parallel-3 Parallel) 


Hinweis: 


Bei Bestellungen wollen Sie bitte Type, Schema 
und Farbe angeben. 


Beispiel: 2000 B weiß, 2100A braun 
Weitere Schaltungsschemen auf Anfrage 





